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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 2354 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 552/2017 

Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογού¬ 
μενων Υπηρεσιών των Δικτύων Διανομής Θεσσα¬ 
λονίκης και Θεσσαλίας και των μοναδιαίων τιμών 
αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 
του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυ¬ 
σικού Αερίου (ΦΕΚ Β'487). 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Συνεδρίαση την 28η Ιουνίου 2017, η οποία 
διεκόπη και συνεχίστηκε την 29η Ιουνίου 2017) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο¬ 
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179) όπως 
ισχύει (εφεξής ο «Νόμος). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι¬ 
ατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό¬ 
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚΑ'94). 

3. Την υπ'αριθμ. 589/2016 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου 
σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του ν. 4001 /2011»(εφε¬ 
ξής ο «Κώδικας») (ΦΕΚ Β'487/20.2.2017). 

4. Την υπ'αριθμ. 328/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Δια¬ 
νομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας» (εφεξής 
ο «Κανονισμός Τιμολόγησης») (ΦΕΚ Β'3067/26.09.2016 
και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού. 

5. Την υπ'αριθμ. 346/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
Τιμολογίου για την χρέωση της Βασική Δραστηριότητας 
Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσ¬ 
σαλονίκης» (ΦΕΚ Β' 3492/31.10.2016). 

6. Την υπ'αριθμ. 347/2016 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση 
Τ ιμολογίου για την χρέωση της Βασική Δραστηριότητας 
Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσ¬ 
σαλίας» (ΦΕΚ Β' 3537/03.11.2016). 

7. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-218342/08.3.2017 έγγραφο 
με το οποίο η εταιρεία «ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας 
Α.Ε.» (εφεξής ο «Διαχειριστής») υπέβαλε στη ΡΑΕ προς 


έγκριση, τον κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών 
σύμφωνα την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Κώδικα. 

8. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-221778/24.5.2017 έγγραφο 
με το οποίο ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ την ανά¬ 
λυση των στοιχείων κόστους για τον υπολογισμό των 
μοναδιαίων τιμών των Επικουρικών Υπηρεσιών. 

9. Το υπ'αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-222733/14.6.2017 έγγρα¬ 
φο με το οποίο ο Διαχειριστής υπέβαλε στη ΡΑΕ την πε¬ 
ριγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε για τον 
υπολογισμό των μοναδιαίων τιμών των Επικουρικών 
Υπηρεσιών. 

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Α. Νομικά και πραγματικά δεδομένα 

Επειδή, η παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κώδικα 
περιλαμβάνει ενδεικτικώς τις Επικουρικές Υπηρεσίες ως 
προς τη Βασική Δραστηριότητα, τις οποίες ο Διαχειρι¬ 
στής δύναται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής ή/ 
και στουςΤελικούς Πελάτες αποκλειστικά εντός της Πε¬ 
ριοχής της Αδειας του. 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 
του άρθρου 13 του Κώδικα «4. Ο Διαχειριστής υποβάλ¬ 
λει προς έγκριση στη ΡΑΕ κατάλογο των Επικουρικών 
Υπηρεσιών που περιλαμβάνει και τις μοναδιαίες τιμές 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μετά την έγκριση της 
ΡΑΕ, ο κατάλογος αυτός αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επι- 
καιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. 
Ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για 
Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου οι οποίες δεν περιλαμ¬ 
βάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο». 

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 13 του Κώδικα: «3. Οι Υπηρεσίες του παρόντος 
άρθρου παρέχονται από το Διαχειριστή, κατόπιν αιτήμα- 
τοςΤελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου, σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Ο Διαχειριστής 
μπορεί να παρέχει υπηρεσίες του παρόντος άρθρου με 
πρωτοβουλία του μόνο για θέματα ασφάλειας». 

Επειδή, ο Διαχειριστής με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
1-218342/08.3.2017 έγγραφό του, υπέβαλε στη ΡΑΕ προς 
έγκριση, τον Κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει και τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμε¬ 
νες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα. 












23810 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'2354/11.07.2017 


Επειδή, ο Κατάλογος των Επικουρικών Υπηρεσιών πε¬ 
ριλαμβάνει τις χρεώσεις για τις επικουρικές υπηρεσίες, 
οι οποίες αντιστοιχούν στα στοιχεία (α) έως (ιδ) της πα¬ 
ραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα. 

Επειδή, Ο Διαχειριστής με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
1-221778/24.5.2017 έγγραφό του υπέβαλε ανάλυση των 
στοιχείων κόστους για τον υπολογισμό των μοναδιαίων 
τιμών των Επικουρικών Υπηρεσιών. 

Επειδή, Ο Διαχειριστής με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
1-222733/14.6.2017 έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΕ την 
περιγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε για τον 
υπολογισμό των μοναδιαίων τιμών των Επικουρικών 
Υπηρεσιών. 

Επειδή, περαιτέρω ο Διαχειριστής αναφέρει ότι δεν 
υποβάλλονται μοναδιαίες τιμές για τις Επικουρικές Υπη¬ 
ρεσίες (ί) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου 
Διανομής κατόπιν αιτήματοςΤελικού Πελάτη ή Χρήστη 
Διανομής, (ϋ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστα¬ 
σης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη και (ίϋ) Απο¬ 
ξήλωση ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε 
κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πε¬ 
λάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης 
και ότι η χρέωση της υπηρεσίας θα προκύπτει μετά από 
κατά περίπτωση (30 Ειος) κοστολόγηση των υλικών και 
υπηρεσιών που απαιτούνται. 

Επειδή, η ως άνω πρόταση του Διαχειριστή για μη υπο¬ 
βολή μοναδιαίων χρεώσεων, ερείδεται στο γεγονός ότι 
η εκ των προτέρων κοστολόγηση της ανωτέρω υπό (ί) 
Επικουρικής Υπηρεσίας θα συνεπαγόταν μη σωστό υπο¬ 
λογισμό του ακριβούς κόστους της υπηρεσίας καθώς δεν 
μπορούν εν προκειμένω να συστηματοποιηθούν όλες οι 
περιπτώσεις μετατόπισης τμήματος υφιστάμενου Δικτύ¬ 
ου Διανομής ώστε να μπορέσουν να υπολογιστούν εκ 
των προτέρων μοναδιαίες τιμές. Περαιτέρω, ο Διαχειρι¬ 
στής αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 29 του 
Κώδικα, καθώς και στην παράγραφο 4 (β) του άρθρου 
33 του Κώδικα από όπου συνάγεται η δυνατότητα επί 
τούτου χρέωσης αφενός σε περίπτωση τροποποίησης 


υφιστάμενου σημείου παράδοσης και αφετέρου σε πε¬ 
ρίπτωση αποξήλωσης της Εξωτερικής Εγκατάστασης. 

Επειδή, ο Διαχειριστής αναγνωρίζει ότι η Αρχή, στο 
πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, δύναται να ζητήσει 
απολογιστικά ή δειγματοληπτικά στοιχεία των ανωτέρω 
Επικουρικών Υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί, καθώς 
και αντίστοιχα κοστολόγια ανά πάσα στιγμή. 

Β. Προτεινόμενες Χρεώσεις ανά Επικουρική Υπηρεσία 

Ο Διαχειριστής με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-221778/ 
24.5.2017 έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΕ την ανάλυση 
των στοιχείων κόστους για τον υπολογισμό των μονα¬ 
διαίων τιμών των Επικουρικών Υπηρεσιών, όπου απει¬ 
κονίζονται διακριτά τα σχετικά μεγέθη κόστους ανά 
υπηρεσία. Ειδικότερα: 

Β.1. Χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχ. 
(α) του άρθρου 13 του Κώδικα για τη Σύνδεση νέων ση¬ 
μείων Παράδοσης με το δίκτυο Διανομής. 

Επειδή, σύμφωνα με τις υπ'αριθμ. 346/2016 (ΦΕΚ Β' 
3490/2016) και 347/2016 (ΦΕΚ Β'3537/2016) αποφάσεις 
ΡΑΕ περί Έγκρισης του Τιμολογίου για την χρέωση της 
Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των 
Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας αντι- 
στοίχως και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού 
Τιμολόγησης εφαρμόζεται ποσοστό έκπτωσης 100% στα 
Τέλη Σύνδεσης για όλα τα έτη της πρώτης ρυθμιστικής 
περιόδου 2017-2020. 

Επειδή, ο Διαχειριστής με το υπ'αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
1-221778/24.5.2017 έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΕ τα 
πραγματικά κόστη για τα Τέλη Σύνδεσης νέων σημείων 
παράδοσης που αφορούν το έτος 2017. 

Επειδή, τα κόστη που προκύπτουν από την επιβάρυν¬ 
ση του Διαχειριστή για τα Τέλη Σύνδεσης, συνυπολογί¬ 
ζονται στην αξία της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης 
κάθε έτους. 

Επειδή, ο Διαχειριστής λαμβάνοντας υπ' όψη όλα τα 
ανωτέρω, με το υπ'αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-221778/24.5.2017 
έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΕ: 

α) τα Τέλη Σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής Θεσσαλο¬ 
νίκης για το 2017 ως εξής: 




Τεύχος Β' 2354/11.07.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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Πίνακας 1 - Τέλη σύνδεσης νέων σημείων παράδοσης στο δίκτυο διανομής Θεσσαλονίκης, 2017 (€) άνευ ΦΠΑ 


ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2017 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / η\ 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ / 
ΜΕΙΩΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(€) 

ΕΚΠΤΩΣΗ % 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ € 

+ ΦΠΑ 24% 

(€) 

Περίπτωση 1 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΩ ΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

64/6ΒΙΙ10 

1410,69 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 2 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ · ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΩ ΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

οβ/ορυιο 

1482,75 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 3 

από 0 έως 8 μέτρα 
(ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤ1ΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΩΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

(310/ 0Κυ25 

1762,65 

100% 

0,00 

0,00 

(316 / 6ΡΙΙ25 

1762,65 

100% 

0,00 

0,00 

625/6^1150 

1895,48 

100% 

0,00 

0,00 

640 / 6ΚΙΙ70 

2383,83 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 4 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ■ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ 
από Οέωςβυέτοα και εως 5 υέτοα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ 
ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές 

64 

618,76 

100% 

0,00 

0,00 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ 

23,66 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 5 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ■ ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ 
από Οέωςβυέτοα και εως 5 υέτοα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ 
ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές 

64 

485,66 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 6 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ 
31/12/2008 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα 

64 

344,94 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 7 

ΠΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 
9.051 ιπ3/έτος 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

100% 

0,00 

0,00 


α) τα τέλη Σύνδεσης στο δίκτυο διανομής Θεσσαλίας για το 2017 ως εξής: 

Πίνακας 2 - Τέλη σύνδεσης νέων σημείων παράδοσης στο δίκτυο διανομής Θεσσαλίας, 2017 (€) άνευ ΦΠΑ 


ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2017 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / πι 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ / 

ΜΕΙΩΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (€) 

ΕΚΠΤΩΣΗ % 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ € 

+ ΦΠΑ 24% 

(€) 

Περίπτωση 1 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

64/6ΚΙΙ10 

1372,93 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 2 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ · ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

66/6ΚΙΜ0 

1471,95 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 3 

από 0 έως 8 μέτρα 
(ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

610/6ΚΙΙ25 

1725,58 

100% 

0,00 

0,00 

616 / 6ΒΙΙ25 

1725,58 

100% 

0,00 

0,00 

625 / 6ΒΙ)50 

1860,93 

100% 

0,00 

0,00 

640 / 6ΡΙΙ70 

2405,83 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 4 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ 
από 0 έως 8 υέτοα και εως 5 υέτοα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ 
ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές 

64 

607,90 

100% 

0,00 

0,00 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ 

29,1 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 5 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ 
από Οέωςβυέτοα και εως 5 υέτοα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ 
ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές 

64 

480,55 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 6 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ 
31/12/2008 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα 

64 

349,37 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 7 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 
9.051 πι3/έτος 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

100% 

0,00 

0,00 
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Τεύχος Β'2354/11.07.2017 


Β.2. Χρεώσεις των τεσσάρων επικουρικών υπηρεσιών 
(γ) (ια) (ιγ) (ιδ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 
Κώδικα 

Επειδή, σύμφωνα μετο υπ'αριθμ.πρωτ. ΡΑΕ1-218342/ 
08.3.2017 έγγραφο του Διαχειριστή, για κάθε μία από τις 
ακόλουθες τέσσερεις επικουρικές υπηρεσίες της παρα¬ 
γράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα: 

(γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης 
και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν 
αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη. 

(ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσε¬ 
ων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, 
για λόγους ασφαλείας. 

(ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν 
αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής 
με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται 
στον Κανονισμό Μετρήσεων. 

(ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει 
λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελ¬ 
λοντικής εξυπηρέτησής της. 
προτείνεται να μην υπάρχει χρέωση. 

Β.3. Χρεώσεις των Επικουρικών Υπηρεσιών (ε), (στ), (ζ) 
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα 
Επειδή, σύμφωνα μετά υπ'αριθμ.πρωτ. ΡΑΕ 1-218342/ 
08.3.2017 και 1-221778/24.5.2017 έγγραφα του Διαχειρι¬ 
στή, για τις ακόλουθες Επικουρικές Υπηρεσίες 
(ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Δι¬ 
ανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη 
Διανομής.» 

(στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κα¬ 
τόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη.» 

(ζ) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρηςτης Εξωτερικής 
Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Δι¬ 
ανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της 
Σύμβασης Σύνδεσης.» 

προτείνεται από τον Διαχειριστή η κοστολόγηση να 
πραγματοποιείται κατά περίπτωση (30 Ειος), αναλόγως 
των υλικών και εργασιών που απαιτούνται και να απο- 
στέλλεται προσφορά από το Διαχειριστή στον αιτούντα. 

Περαιτέρω, ο Διαχειριστής προτείνει την υποβολή 
ετήσιας έκθεσης με απολογιστικά ή δειγματοληπτικά 
στοιχεία των ανωτέρω τριών υπηρεσιών μετά αντίστοιχα 
κοστολόγια ανά περίπτωση. 

Β.4. Χρεώσειςτων λοιπών επικουρικών υπηρεσιών (β), 
(δ), (ζ), (η), (θ), (ι) και (ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 
13 του Κώδικα. 

Επειδή, σύμφωνα με τα υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
1-218342/08.3.2017 και 1-221778/24.5.2017 έγγραφα του 
Διαχειριστή, για κάθε μία από τις ακόλουθες επικουρι¬ 
κές υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του 
Κώδικα: 

(β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων 
μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτη¬ 
των εξοπλισμών υποστήριξης αυτών. 


(δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφι¬ 
στάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του 
Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη. 

(ζ) Διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκλη¬ 
ρηςτης Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήμα¬ 
τος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν 
καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης. 

(η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της 
Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν 
αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής. 

(θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην 
Εξωτερική Εγκατάσταση. 

(ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην 
Εξωτερική Εγκατάσταση. 

(ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή 
κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη 
Διανομής. 

Προτείνεται η κοστολόγηση των ως άνω επικουρικών 
υπη ρεσιών σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες χρε- 
ώσεων ανά υπηρεσία και ανά περιοχή: 

Υπηρεσία (β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών 
συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών. 


ΤΥΠΟΣ 

ΜΕΤΡΗΤΗ 

Κόστος(Ί) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (€) 

Κόστος(Ι) 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ (€) 

64 

163,01 € 

162,24 € 

66 

180,01 € 

179,24 € 

610 

373,01 € 

372,24 € 

616 

413,01 € 

412,24 € 

625 

516,01 € 

515,24 € 

ΡΤΖ 

με τηλεμέτρηση 

778,01 € 

777,24 € 


(1) Η τιμή περιλαμβάνει και το κόστος της μετρητικής 
μονάδας, ανά τύπο μετρητή 
Υπηρεσία (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης 
σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος 
του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη. 

Οι μοναδιαίες χρεώσεις για την Επικουρική Υπηρεσία 
«Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμε¬ 
να Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη 
Διανομής ή τουΤελικού Πελάτη» αναφέρονται στην υπό 
το (β) Υπηρεσία εγκατάστασης και συντήρησης ευφυών 
συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών. 

Υπηρεσία (ζ) Διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή 
ολόκληρηςτης Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν 
αιτήματος του Χρήστη Διανομής ήΤελικού Πελάτη, είτε 
κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης. 

Στις περιπτώσεις υλοποίησης της υπηρεσίας κατόπιν 
καταγγελίας της Σύμβασης, η υπηρεσία παρέχεται με 
πρωτοβουλία του Διαχειριστή. 













Τεύχος Β' 2354/11.07.2017 
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ΔΙΑΚΟΠΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Μετρητής 04 έως 040 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής) 

20,19 € 

19,63 € 

Μετρητής >040 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής) 

28,81 € 

27,84 € 

Μετρητής 04 έως 040 (διακοπή με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 

21,04 € 

20,63 € 

Μετρητής >040 (διακοπή με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΟΕΣΣ) 

29,66 € 

28,84 € 


Υπηρεσία (η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, 
κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής. 


ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Μετρητής 04 έως 040 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής) 

28,01 € 

27,24 € 

Μετρητής >040 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής) 

28,01 € 

27,24 € 

Μετρητής 04 έως 040 (όπου η διακοπή έγινε με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 

28,01 € 

27,24 € 

Μετρητής >040 (όπου η διακοπή έγινε με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 

28,01 € 

27,24 € 


Υπηρεσία (θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση, κατόπιν αιτήματος του 
Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή. 

Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία (θ) παρέχεται όταν δεν είναι εφικτή η «Διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή 
ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης» (υπηρεσία (ζ) ανωτέρω), λόγω μη παροχής πρόσβασης στο Σημείο 
Παράδοσης ή παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας. 


ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ρ?ϊ5θγ) - Επέμβαση με Γερανό 

264,93 € 

263,95 € 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Βίϊθΐ·) - Επέμβαση με Σκαλωσιά 

206,02 € 

205,50 € 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ρίδθή - Επέμβαση με Σκάλα 

131,61 € 

130,80 € 

Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού 

409,83 € 

408,85 € 

Σφράγισμα βάνας πριν τον μειωτή 

25,91 € 

25,10 € 

Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας 0ΒΜ 

25,91 € 

25,10 € 


Υπηρεσία (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση. 


ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ρϋϊθή - Επέμβαση με Γερανό 

251,13 € 

250,15 € 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Βίίθΐ·) - Επέμβαση με Σκαλωσιά 

192,22 € 

191,70€ 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ρϋϊθή - Επέμβαση με Σκάλα 

117,81 € 

117,00 € 

Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού 

432,33 € 

431,35 € 

Σφράγισμα βάνας πριν τον μειωτή 

25,91 € 

25,10 € 

Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας ΘΡΜ 

25,91 € 

25,10 € 



































23814 
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Τεύχος Β'2354/11.07.2017 


Υπηρεσία (ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση 
Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του 
Χρήστη Διανομής. 


Μετρητής ((3) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

4 

56,01 € 

55,24 € 

6 

56,01 € 

55,24 € 

10 

176,02 € 

174,48 € 

16 

256,02 € 

254,48 € 

25 

256,02 € 

254,48 € 

40 

256,02 € 

254,48 € 

65 (ΘίθρΓι) 

306,02 € 

304,48 € 

65 (Τ/Κ) 

306,02 € 

304,48 € 

100 

356,02 € 

354,48 € 

160 

406,02 € 

404,48 € 

250 

436,02 € 

434,48 € 

400 

456,02 € 

454,48 € 

650 

556,02 € 

554,48 € 

1000 

656,02 € 

654,48 € 

1600 

706,02 € 

704,48 € 

2500 

2.056,02 € 

2.054,48 € 


Γ.Τεκμηρίωση του ύψους των χρεώσεων των επικου¬ 
ρικών υπηρεσιών του Διαχειριστή 
Επειδή, ο Διαχειριστής με το υπ'αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 
1-221778/24.5.2017 έγγραφό του, υπέβαλε αναλυτικά 
στοιχεία για τον υπολογισμό του ύψους των χρεώσεων 
των Επικουρικών Υπηρεσιών για κάθε υπηρεσία, για τις 
περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, προσκο¬ 
μίζοντας τα εξής: 


α) Κόστος υλικών και υπηρεσιών: Η παράμετρος αυτή 
περιλαμβάνει κόστη ανά υπηρεσία για υλικά και υπηρε¬ 
σίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχετικών 
Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως κόστος εξαρτημάτων, 
σωληνώσεων, μετρητών ανά κατηγορία μετρητή, καυ¬ 
σίμων, χαρτιού επιστολών, ταχυδρομικό κόστος απο¬ 
στολής επιστολών προς πελάτες κ.λπ. 

β) Κόστος εργασιών: Η παράμετρος αυτή περιλαμβάνει 
το ωριαίο κόστος εργασίας ανά ειδικότητα απασχολού¬ 
μενου (τεχνικού, υπαλλήλου γραφείου κ.λπ.) των σχετι¬ 
κών Επικουρικών Υπηρεσιών. 

γ) Συμβατικές τιμές υλικών ή/και εργασιών: Η παρά¬ 
μετρος αυτή περιλαμβάνει κόστη για μηχανήματα και 
εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των σχε¬ 
τικών Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως κόστος ενοικίασης 
γερανού, σκαλωσιάς, άλλων μηχανημάτων, μοναδιαίο 
κόστος βαθμονόμησης ανά κατηγορία μετρητή κ.λπ. 

δ) Εκτιμήσεις εργατοωρών/ημερών: η παράμετρος 
αυτή περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες εργατοώρες/ημέ- 
ρεςγιατην ολοκλήρωση κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας 
Τα ανωτέρω στοιχεία βασίστηκαν σε οικονομικά απο¬ 
λογιστικά στοιχεία προηγούμενων ετών του Διαχειριστή 
των Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. 

Επειδή, ο Διαχειριστής με το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ 
1-222733/14.06.2017 έγγραφό του, υπέβαλε αναλυτικά 
τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό 
του κόστουςτων Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως αποτυ- 
πώνεται στα σχετικά φύλλα υπολογισμού του υπ'αριθμ. 
πρωτ. ΡΑΕ 1-221778/24.5.2017 εγγράφου αυτού. 

Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία που υπέβαλε ο Δι¬ 
αχειριστής είναι κοστοστεφής. Για κάθε προτεινόμενη 
Επικουρική Υπηρεσία αναλύεται και κοστολογείται το 
κόστος αυτής και δεν αναγνωρίζεται περιθώριο κέρδους 
για τον Διαχειριστή ως ακολούθως: 


Διακοπή της τροφοδοσίας με απενεργοποίηση του Μετρητή/Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από διακοπή 
της τροφοδοσίας 

Κόστος εργασίας τεχνικού + Κόστος οχήματος + Κόστος Υλικών + Κόστος εργασίας 
ΧρΕίϋΟΠ \ \ ί λ / 

υπαλλήλων γραφείου 

= [(Μέσος χρόνος εργασίας τεχνικού * Ωριαίο κόστος εργασίας τεχνικού)] + 

(Μέσο ετήσιο κόστος μίσθωσης οχήματος + Μέσο ετήσιο κόστος καυσίμων)/ (Εργάσιμες 
Ημέρες Έτους * Ημερήσιο αριθμό διακοπών τροφοδοσίας)] + 

[κόστος χαρτιού + Ειδοποίηση διακοπής επί του μετρητή + Έντυπα διακοπής + Μολυ- 
βδοσφραγίδα] + 

[(Μέσος χρόνος εργασίας υπαλλήλων γραφείου * Ωριαίο κόστος εργασίας υπαλλήλου 
γραφείου)] 


Αποσύνδεση και Επανασύνδεση με Επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση 

Κόστος έργου + Κόστος εργασίας τεχνικών + Κόστος οχήματος + Κόστος εργασίας υπαλ- 
μ λήλων γραφείου 

= [Μοναδιαία κόστη άρθρων συμβάσεων αναδοχών * (Ώρες ή φορές) χρέωσης άρθρου] + 

[(Μέσος χρόνος εργασίας τεχνικού * Ωριαίο κόστος εργασίας τεχνικού * αριθμό απασχο¬ 
λούμενων τεχνικών)] + 

[(Μέσο ετήσιο κόστος μίσθωσης οχήματος + Μέσο ετήσιο κόστος καυσίμων)/ (Εργάσιμες 
Ώρες Έτους)] *[Ώρες χρήσης οχήματος)] + 

[(Μέσος χρόνος εργασίας υπαλλήλων γραφείου * Ωριαίο κόστος εργασίας υπαλλήλου 
γραφείου)] 
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Βαθμονόμηση/Διακρίβωση Μετρητή 

Χρέωση = Κόστος εργαστηρίου + Κόστος προσωπικού και λοιπά κόστη 01 

[Μοναδιαία κόστη βαθμονόμησης σε εργαστήριο με βάση αντίστοιχες συμβάσεις του 
Διαχειριστή] 

01 [λαμβάνεται υπόψη το κόστος που υπολογίζεται για Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από διακοπή της 
τροφοδοσίας ύστερα από αίτημα Χρήστη/Καταναλωτή, Για μετρητή >=010, λαμβάνεται υπόψη το κόστος για 
την τοποθέτηση και ενεργοποίηση του μετρητή αντικατάστασης καθώς και το κόστος επανενεργοποίησης του 
βαθμονομημένου μετρητή] 


(Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης 

Χρέωση = Κόστος μετρητή + κόστος προσωπικού και λοιπά κόστη* 21 

[συμβατικές τιμές αγοράς ευφυών μετρητών με βάση αντίστοιχες συμβάσεις του 
Διαχειριστή] 

121 [λαμβάνεται υπόψη το κόστος που υπολογίζεται για Επανενεργοποίηση Μετρητή μετά από διακοπή της τρο¬ 
φοδοσίας ύστερα από αίτημα Χρήστη/Καταναλωτή] 


Δ. ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ 

Επειδή, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο Διαχειρι¬ 
στής υπέβαλε στη ΡΑΕ προς έγκριση κατάλογο Επικου¬ 
ρικών Υπη ρεσιών που περιλαμβάνει τις μοναδαίες τιμές 
για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρέχοντας αναλυτική 
κοστοστρεφή μεθοδολογία και επαρκή στοιχεία κόστους 
παροχής των υπηρεσιών αυτών. 

Επειδή, από τη μελέτη των ως άνω στοιχείων, η ΡΑΕ 
κρίνει: 

α) Εύλογη τη διαφοροποίηση των χρεώσεων των ίδιων 
Επικουρικών Υπηρεσιών μεταξύ των περιοχών Θεσσα¬ 
λονίκης και Θεσσαλίας, καθώς παράμετροι όπως το 
εργατικό κόστος ανά ειδικότητα απασχολούμενου, οι 
συμβατικές τιμές ενοικιαζόμενων οχημάτων, το κόστος 
καυσίμου, δύναται να διαφέρουν. 

β) Εύλογο το ύψος των χρεώσεων που υπέβαλε ο Δι¬ 
αχειριστής, ανά Επικουρική Υπηρεσία και ανά περιοχή. 

Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση των υπηρε¬ 
σιών αποξήλωσης εξωτερικής εγκατάστασης και της 
τροποποίησης υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης, ανα- 
φέρεται ότι: 

Ειδικώς αναφορικά με την αποξήλωση εξωτερικής 
εγκατάστασης, ο Κώδικας στην παράγραφο 4(β) του 
άρθρου 33 αυτού, αναφέρει ότι ο Διαχειριστής εξετάζει 
το υποβληθέν αίτημα και ενημερώνει εντός προβλεπόμε- 
νου διαστήματος για τη δυνατότητα αποξήλωσης και την 
εκτίμηση του κόστους. Ομοίως στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 29 του Κώδικα προβλέπεται ότι στην περίπτωση 
κατά την οποία αίτηση τροποποίησης υφιστάμενου Ση¬ 
μείου Παράδοσης γίνει δεκτή, ο Διαχειριστής αποστέλ¬ 
λει προσφορά η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το 
εκτιμώμενο κόστος. 

Οι ως άνω διατάξεις του Κώδικα ως ειδικότερα ρυθ- 
μίζουσες τις ως άνω υπηρεσίες κατ' ουσίαν παρέχουν 
τη δυνατότητα στο Διαχειριστή για ανά περίπτωση (δά 
Γιοε) χρέωση, αναγνωρίζοντας τη τυχόν δυσχέρεια του 
εκ των προτέρων προσδιορισμού μοναδιαίας χρέωσης 
προς αποφυγή άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Πελατών 
ή και Χρηστών. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί 
να συνεπάγεται το ανέλεγκτο των τιμολογήσεων του 


Διαχειριστή. Κατά τούτο, ο Διαχειριστής θα πρέπει να 
υποβάλει στη ΡΑΕ σε τριμηνιαία βάση απολογιστικά 
στοιχεία παροχής και τιμολόγησης των υπηρεσιών απο¬ 
ξήλωσης εξωτερικής εγκατάστασης και τροποποίησης 
υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης. 

Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση της Επικουρι¬ 
κής Υπηρεσίας της υπό στοιχείο (ε) της παραγράφου 1 
του άρθρου 13 του Κώδικα, λόγω του γεγονότος ότι η εκ 
των προτέρων χρέωση θα συνεπάγονταν μη κοστοστρε¬ 
φή κοστολόγηση, καθώς δεν μπορούν εν προκειμένω να 
συστηματοποιηθούν οι περιπτώσεις, ώστε να μπορέσουν 
να υπολογισθούν εκ των προτέρων μοναδιαίες χρεώσεις 
αυτής, κρίνεται εύλογη η πρόταση του Διαχειριστή να κο¬ 
στολογείται αυτή ανά περίπτωση. Ωστόσο, η δυνατότητα 
αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται το ανέλεγκτο των τιμο¬ 
λογήσεων του Διαχειριστή. Κατά τούτο, ο Διαχειριστής 
θα πρέπει και για αυτή την υπηρεσία να υποβάλει στη 
ΡΑΕ σε τριμηνιαία βάση απολογιστικά στοιχεία παροχής 
και τιμολόγησης. 

Επειδή, αναφορικά με τις χρεώσεις των υπηρεσιών 
υπό στοιχείων (ζ) και (θ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
Κώδικα, οι οποίες παρέχονται με πρωτοβουλία του Δια¬ 
χειριστή και χρεώνονται στο λήπτη της υπηρεσίας και 
δεδομένης της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 13 του 
Κώδικα σύμφωνα με την οποία: «Οι Υπηρεσίες του πα¬ 
ρόντος άρθρου παρέχονται από το Διαχειριστή, κατόπιν 
αιτήματος Τελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Ο Δια¬ 
χειριστής μπορεί να παρέχει υπηρεσίες του παρόντος 
άρθρου με πρωτοβουλία του μόνο για θέματα ασφάλει¬ 
ας», σημειώνεται ότι: 

(α) Η διακοπή ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκλη¬ 
ρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, μπορεί να λαμβάνει 
χώρα, μεταξύ άλλων και κατόπιν καταγγελίας της Σύμ¬ 
βασης Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 33 του Κώδικα, 
με πρωτοβουλία και του Διαχειριστή. 

(β) Η πρωτοβουλία του Διαχειριστή συνδέεται με την 
προληπτική δράση αυτού για την αποφυγή κινδύνων, οι 
οποίοι πιθανολογείται σφόδρα ότι θα προκύψουν, καθώς 
ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μη πρόσβαση στο Σημείο 
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Παράδοσης για επιθεώρηση ή λήψη ένδειξης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αυθαίρετη απόληψη αερίου από το 
δίκτυο ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης κατά τρόπο ώστε να μην τηρούνται οι διατάξεις του Τεχνικού 
Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, η μη προσκόμιση εγγράφων της εσωτερικής εγκατάστασης, η μη χρήση 
της εγκατάστασης αερίου για διάστημα άνω των 12 μηνών, συνδέεται με ζητήματα ασφαλείας. 

(γ) Στις περιπτώσεις που ο Διαχειριστής προβεί σε διακοπή της τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου για οποιαδήποτε 
από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στις περιπτώσεις (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ) και (ιε) του άρθρου 30 του Κώδικα, δεν 
θα χρεωθεί ο Τελικός Πελάτης. 

Επειδή, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις κείμενες διατάξεις διαδικασία. 

Επειδή, ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για υπηρεσίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον 
εγκεκριμένο κατάλογο. 

Επειδή, σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμη η εκ νέου υποβολή των Επικουρικών Υπηρεσιών και των αντίστοι¬ 
χων μοναδιαίων χρεώσεων πριν το τέλος του έτους 2018, ώστε να μη δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς τα 
πραγματικά κόστη του Διαχειριστή 

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει: 

Ι.Την έγκριση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών, τον οποίο υπέβαλε ο Διαχειριστής σύμφωνα με το 
άρθρο 13 του Κώδικα καθώς και την κοστολόγηση αυτών ως ακολούθως 

Υπηρεσία (α) Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής: 



ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2017 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / πι 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ / 
ΜΕΙΩΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(€) 

ΕΚΠΤΩΣΗ % 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ € 

+ ΦΠΑ 24% 

(€) 

Περίπτωση 1 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

Ο4/ΟΚΙΙ10 

1410,69 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 2 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗ/ΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

Ο6/ΟΚΙΙ10 

1482,75 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 3 

από 0 έως 8 μέτρα 
( ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

01Ο/ΟΚΙΙ25 

1762,65 

100% 

0,00 

0,00 

016/ΟΚΙΙ25 

1762,65 

100% 

0,00 

0,00 

025 / ΟΚΙΙ50 

1895,48 

100% 

0,00 

0,00 

040 / 0ΚΙΙ7Ο 

2383,83 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 4 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ 
από 0 έως 8 υέτοα και εως 5 υέτοα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ 
ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές 

04 

618,76 

100% 

0,00 

0,00 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ 

23,66 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 5 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ 
από 0 έως 8 υέτοα και εως 5 υέτοα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ 
ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές 

04 

485,66 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 6 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ 
31/12/2008 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΠΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα 

04 

344,94 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 7 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 
9.051 πι3/έτος 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

100% 

0,00 

0,00 
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ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 2017 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / ιπ 

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ/ 
ΜΕΙΩΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (€) 

ΕΚΠΤΩΣΗ % 

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ € 

+ ΦΠΑ 24% 

(€) 

Περίπτωση 1 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 

Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

64/οκυιο 

1372,93 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 2 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ■ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 01ΚΙΑΚΗ/ΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
(ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 

Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

66/οκυιο 

1471,95 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 3 

από 0 έως 8 μέτρα 
(ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΕΙΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

από 0 έως 8 μέτρα (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και 

Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΗ ΣΤΗΛΗ) 

610/ΟΚΙΙ25 

1725,58 

100% 

0,00 

0,00 

016/0ΚΙΙ25 

1725,58 

100% 

0,00 

0,00 

(325/ΟΚ1150 

1860,93 

100% 

0,00 

0,00 

(340/ΟΚΙΙ70 

2405,83 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 4 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ 

Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ 

ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 
από 0 έως 8 υέτοα και εως 5 υέτοα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ 
ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές 

04 

607,90 

100% 

0,00 

0,00 

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ 

29,1 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 5 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ 

Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή ΣΕ 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΩΝ 3 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ και ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 
από 0 έως 8 υέτοα και εως 5 υέτοα ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ 
ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές 

Θ4 

480,55 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 6 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ 

Π ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙ ΚΗ ΣΤΗΛΗ Ή 
ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΕΩΣ 

31/12/2008 

ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ έως και 3 μέτρα 

Θ4 

349,37 

100% 

0,00 

0,00 

Περίπτωση 7 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΜΕ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 
9.051 ιπ3/έτος 

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

100% 

0,00 

0,00 


Υπηρεσία (β) Εγκατάσταση και συντήρηση ευφυών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών: 


ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (€) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ (€) 

04 

163,01 

€ 

162,24 € 

06 

180,01 

€ 

179,24 € 

010 

373,01 

€ 

372,24 € 

016 

413,01 

€ 

412,24 € 

025 

516,01 

€ 

515,24 € 

ΡΤΖ με τηλεμέτρηση 

778,01 

€ 

777,24 € 


Υπηρεσία (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, 
κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη: 

Χωρίς χρέωση 

Υπηρεσία (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του 
Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη: 


ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (€) 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ (€) 

04 

163,01 € 

162,24 € 

06 

180,01 € 

179,24 € 

010 

373,01 € 

372,24 € 

016 

413,01 € 

412,24 € 

025 

516,01 € 

515,24 € 

ΡΤΖ με τηλεμέτρηση 

778,01 € 

777,24 € 
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Υπηρεσία (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματοςΤελικού Πελάτη ή Χρήστη 
Διανομής: 

Χρέωση κατά περίπτωση (θά Γιος) 


Υπηρεσία (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη: 
Χρέωση κατά περίπτωση (βά Γιος) 


Υπηρεσία (ζ) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του 
Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης: 

Χρέωση κατά περίπτωση (3ά Γιος) 


Υπηρεσία (ζ) Διακοπή, ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν 
αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης: 


ΔΙΑΚΟΠΗ ή ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Μετρητής 04 έως 040 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής) 

20,19 € 

19,63 € 

Μετρητής >040 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής) 

28,81 € 

27,84 € 

Μετρητής 04 έως 040 (διακοπή με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΟΕΣΣ) 

21,04 € 

20,63 € 

Μετρητής >040 (διακοπή με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 

29,66 € 

28,84 € 


Υπηρεσία (η) Επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, 
κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής: 


ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Μετρητής 04 έως 040 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής) 

28,01 € 

27,24 € 

Μετρητής >040 (διακοπή μετά από αίτηση Τελικού Πελάτη/Χρήστη Διανομής) 

28,01 € 

27,24 € 

Μετρητής 04 έως 040 (όπου η διακοπή έγινε με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΘΕΣΣ) 

28,01 € 

27,24 € 

Μετρητής >040 (όπου η διακοπή έγινε με πρωτοβουλία της ΕΔΑ ΟΕΣΣ) 

28,01 € 

27,24 € 


Υπηρεσία (θ) Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση: 


ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ρίχθή - Επέμβαση με Γερανό 

264,93 € 

263,95 € 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ρίχθή - Επέμβαση με Σκαλωσιά 

206,02 € 

205,50 € 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ρί5θή - Επέμβαση με Σκάλα 

131,61 € 

130,80 € 

Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού 

409,83 € 

408,85 € 

Σφράγισμα βάνας πριν τον μειωτή 

25,91 € 

25,10 € 

Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας ΟΡΜ 

25,91 € 

25,10 € 


Υπηρεσία (ι) Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση: 


ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ριϊθγ) - Επέμβαση με Γερανό 

251,13 € 

250,15 € 

Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ρίϊθή - Επέμβαση με Σκαλωσιά 

192,22 € 

191,70 € 
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Κοπή Παροχετευτικής Στήλης (Ρϋδθή - Επέμβαση με Σκάλα 

117,81 € 

117,00 € 

Εκσκαφή με κοπή Παροχετευτικού Αγωγού 

432,33 € 

431,35 € 

Σφράγισμα βάνας πριν τον μειωτή 

25,91 € 

25,10 € 

Κλείσιμο Θαμμένης Βάνας ΘΡΜ 

25,91 € 

25,10 € 


Υπηρεσία (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και απο- 
σύνδεση, για λόγους ασφαλείας: 

Χωρίς χρέωση 


Υπηρεσία (ιβ) Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του 
Χρήστη Διανομής: 


Μετρητής (Θ) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

4 

56,01 € 

55,24 € 

6 

56,01 € 

55,24 € 

10 

176,02 € 

174,48 € 

16 

256,02 € 

254,48 € 

25 

256,02 € 

254,48 € 

40 

256,02 € 

254,48 € 

65 (ΘίθρΙι) 

306,02 € 

304,48 € 

65 (Τ/Κ) 

306,02 € 

304,48 € 

100 

356,02 € 

354,48 € 

160 

406,02 € 

404,48 € 

250 

436,02 € 

434,48 € 

400 

456,02 € 

454,48 € 

650 

556,02 € 

554,48 € 

1000 

656,02 € 

654,48 € 

1600 

706,02 € 

704,48 € 

2500 

2.056,02 € 

2.054,48 € 


Υπηρεσία (ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη 
Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων: 

Χωρίς χρέωση 

Υπηρεσία (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες 
μελλοντικής εξυπηρέτησής της: 

Χωρίς χρέωση 

2. Για τις επικουρικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 στοιχ. (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου 
Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής, (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής 
Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη και (ζ) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής 
Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμ¬ 
βασης Σύνδεσης, κοστολογούνται από τον Διαχειριστή κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής υποχρεούται 
να αποστέλει στη ΡΑΕ τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα κοστολόγια, επιμερισμένα σε κατηγορίες 
έργων με διαφορετικές απαιτήσεις. 

3. Η παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 στοιχ. (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς 
μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού 
Πελάτη, (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδε- 
ση, για λόγους ασφαλείας, (ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη 
ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων, (ιδ) 
Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής 
εξυπηρέτησής της λαμβάνει χώρα χωρίς χρέωση από το Διαχειριστή. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες 
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παρέχονται αποκλειστικά από προσωπικό του Διαχει¬ 
ριστή και αποκλείεται τυχόν αναζήτηση του κόστους 
αυτών σε περίπτωση ανάθεσης αυτών υπερεργολαβικά. 

4. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών και οι αντί¬ 
στοιχες χρεώσεις όπως αποτυπώνονται υπό στοιχ. 1, 2 
και 3 του διατακτικού ανωτέρω ισχύουν από τη δημο¬ 
σίευση της παρούσας στην Εφη μερίδα της Κυβέρνησης 
έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2018. 

5. Ο Διαχειριστής μέχρι την 30η Ιουνίου 2018 υπο¬ 
βάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ Κατάλογο Επικουρικών 
Υπηρεσιών με τις μοναδιαίες τιμές αυτών σύμφωνα με 
το άρθρο 13 παρ. 4 του Κώδικα. Μέχρι την έναρξη ισχύος 


του νέου Καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών και των 
αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών αυτού εφαρμόζονται τα 
εγκριθέντα με την παρούσα. 

6. Την ανάρτηση του καταλόγου στην ιστοσελίδα του 
Διαχειριστή σε εμφανές σημείο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017 

Ο Πρόεδρος 
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